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EPSON 


スタート アップガイド 



1栖包品を確認する ^ p .2 



2コンピューターを設置する /^ p .4 



3 Windows をセットアップする 度 叩フ 


4セットアップをの作業 ^ p . i 1 


S 安をにお使いいただ<ために ^ p .]4 



情幸目マップ 知 D たい情®はどこにある？ とす" 裏表紙 


本機の『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) は、デスクトップにある 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一ね]からご覧いただけます 





























巧包品を確認ずる 


はじめに捆包品びそろっているか確認します。万一、巧包品の不足や不良びありましたら、商品 
お届け後 8 曰な内に受付窓□までご連絡ください。詳しくは、 CED 『サポート•サービスのご 
案内』をご覧ください。 




※このほかにちオプション品が添付されている場合があります。オプション製品は「納品書」で 
ご確認ください。 
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ディスク 


□ Windows 7リカバ U-DVD 

Windows 7 Starter と Windows Live び収録されています。 

□ ドライバ ー CD 

本機のドライバーやソフトウェアび収録されています。 



r 

□『スタートアップガイド』（本書） 

□ 『サポート-サービスのご案内』 

《なのマニュアルは、デスクトップの 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]に 
収録されています。 

• 『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) 

• 『セキュ U テイーソフトウェアをご使用の前に』 ( PDF ) 































保証書について 

当社では、ご購入曰や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録-管理してい 
ます。このため、保証書は添付されていません。 


化付ラベル 


か麵 : 

□COA 


ラベルは絶対にはがさないでくださし、。 


ラベル _ 

(Certificate of Authenticity ラべ J レ） 

正規の Windows 商品であることを罰明する 
ラベルです。 



□ AC アダプターや無線 LAN に関する 
警告-注意ラベル 

本機の無線設備は、電波法により、工事 
設計認証を取得しています。 

言召証製品名： AW - NE 78 已 H ( AR 已巨9已） 
認証番号：日 03 WWA 日 8] 03目、 
003 GZA 0 81037 


□製造銘板 

本機の型番や製造番号び記載されています。 
製造番号はお問い合わせの隙に必要です。 
nig ) 『サポート-サービスのご案内』の 
表紙に書さ写しておいてください。 


PC リサイクル7— クシー ル 


本機の捆包箱に 、 「PC U サイクルマークシール在中」と書かれたシートび付いている場合は、シー 
卜の 「PC 1」サイクルマークシール」を本機底面の;欠の場所に貼ってください。 


即化, 貼付の際は、シールが通風孔をふさがないよラにま意してください。 


PC U サイクルマークシールは、コンピューターの廃棄時にお要です 。 PC U サイクルマークシー 
ル付をの当社製コンピューターは、 当社び無償で回収-再資源化を行います。 































本機にバッテ u - パックと AC アダプターを取り付け、使用できる状態にする手順を説明します。 
プ U ンターなどの周辺機器の接続や、インターネットへの接続は、 Windows のセットアップ完 
了後に行ってください。 


設置におけるミち意 
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♦不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。落ちたり、倒れたり 
して、けがをする危険があります。 

•起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 

起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこちって本機が熱<なり、火傷や火災の原因とな0ま 
す。次の点を守ってください。 

• じゅラたんや布団の上に置かない。 

• 毛布やテーブルク□スのよラな巧をかけない。 

-キャ U ングケースやバッグなどに入れなし、。 

•ひざの上で長時間使用しないで<ださい。本機底面が熱<なり、低温火傷の原因となります。 


^各種コードやバッテリーパック装着時の注意 


A 

警告 


♦めれた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。感電の原因となります。 

•電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コン 
セント（交流100 V )から電源を直接取ってください。 

♦電源プラグを取り扱ラ際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。 

-電源プラグは、ホコ U などの異物び付着したまま差し込まない。 

-電源プラグは刃の先まで確実に差し込む。 


A 

ま意 


各種コード（ケープル）は、マニュアルで指示されている似外の配線をしないでください。配線を 
誤ると、火災の危険があります。 



本機左側面にあるセキュリティー□ックス□ットと VGA コネクターの併用はでき 
ません。 


n 本機を設置ずる場所を確保しまず。 

左側面と底面の通風孔をふさがないようにしてください。 



















口 底面を上にして置き、バッテ U — パックを取り付けまず。 

〇 バッテ U - パックち側のラッチを、□ック解除位置 （ rf ) までスライドさせます。 



0 バッテ U - パックを本機に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで、バッ 
テ U - パックの両端をしっかり巧し込みます。 



0 バッテ U - パックち側のラッチを、□ック位置 （ fl ) までスライドさせます。 



出荷時のバッテ1」ーバックは満充電状態ではありません。バッテ1」ーパックだけで使用する場 
合は、使用前に充電び必要です。 

「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]-『ユーザーズマニュアル』 
—「パ‘ッテリーの充電」 




バッテリーの充電は、必ず動作環境 （10 ~ 3已で）で行ってください。動作環境 （10 
〜3已 tl ) じ1外では、正常に充電されません。 
































FI 天面を上にして置きまず。ネットワーク（有線 LAN ) を使用ずる場合は、巿販の 
LAN ケーブルを本機ち側面の LAN コネクター(品）に接続しまず。 

LAN ケーブルび巧けないよラに、しっかり差し込んでください。 



Q AC アダプターを 接続します。 



曰 LCD ユニッ トを開をまず。 





LCD ユニットの 開閉可能な最大角度は、およそ ] 40度です。 

最大角度を超えて LCD ュニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。 


続いて、 Windows のセットアップを行います。 






















Windows をセツトアップする 


コンピューターの電源を入れて、 Windows を使用でをる状態にするまでの手順を説明します。 

n 電源スイッチ（む）を巧します。 

電源ランプが点口します。 



画面に 「 EPSON 」 と表示され、しばらくすると Windows のセツトアップ画面が表示されます。 


•電源が入らないときは 

AC アダプターやバッテ I 」ーパックび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

♦タッチパッドの基本操作 


くポインターの操作> 

タッチパッドのパッド面上で人差し指を前後左右に動かして、 
セツトアップ画面のポインターを操作しまず。 



くク IJ ック> 

- -1ポインターを画面上の対象にあわせて、ク U ックボタンの左 

端を「カチッ」と巧します。 

V- 


く上下のスク□ール> 

D f - ] パッド面ち端の上角または下角部に指を置きます。 

スク□ールする方向のパッド面に触れるだけで、指を動かす 
必要はあ0ません。 


左ちのスク□—ルや感度の調整など、タッチパッドの各種設定は、「マウスのプ 
□パティ」画面で巧います。 

詳しくは、次をご覧ください。 

「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルび ゅ一 わ]-『ユーザー 
ズマニュアル』一「タッチパッドの設定変更」 









































Windows のセットアップを行いまず。 

電源を入れた後、しばらくすると自動的に Windows のセットアップ画面が表示されます。 
画面の指示に従って、セットアップを行ってください。 

セットアップの流れは、次のとおりです。 















n 「初期設定ツール」画面では、画面のフ□一に従って、添付されているソフトウェア 
のインス I -ールなどを行いまず。 

画面の記載事項はすべてお読みください。スク□ールバーのノブを一番下まで移動させて、す 
ベての内容を表示させないと、[次へ]がク U ックできません。 



スク□ールバー 
のノブ 


<イメージ> 

続いて、セットアップ後の作業を行います。 


参考) •ライセンス認証 

購入時の本機にインス!ルされている Windows や 、 [Windows 7 U カバ 
U — DVD 」 から再インストールを行った Windows は、ライセンス認証を巧 
ラ必要はありません。 

• r 初期設定ツール」画面を表示するには 

Windows 再起動後に画面び表示されない場合や、画面を再表示したい場合は、 
次の場所か5ツールを起動することびでをます。 

[スタート] (©) -「ずべてのプ□グラム」一「巧]期設定ツール」 











































•画面表示が消えたときは 

< 本機は、一定時間操作をしないと省電力機能び働いて、画面表示び消えるよラ 

に設定されています。画面表示び消えて電源ランプび点滅している場合は、ス 
U —プ状態になっています。電源スイッチを押すか、キーボードを操作すると 
元に戻ります。 

「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]-『ユーザー 
ズマニュアル』一 r 省電力機能」 


• I Fn し Ctrl の初期状態 

キーポード左下の2つの制御キーは、購入時、キー上部に印字されているで字 
([Ctrl ) 、 [ Fn 1) に設定されています。 

•音量を調節する 
なのキー操作で音量を調節でさます。 


キー操作 

状態 

(Fn 1 + ( F 10 1啦パ 

一度巧すと S ユート（消音）になり、 

ちラー度押すと S ユートび解除されまず。 

[Fn 1十[ F 11 1▼呼 

音量びルさくな0ます。 

[ Fn 1 + ( F 12 ) ▲啦 

音量び大さくな0ます。 


■画面の明るさを調節する 

巧のキー操作で画面の巧るさを調節でをまず。 


キー操作 

状態 

(Fn 1 + ( F 5 I 来 

画面び暗< なりまず。 

(Fn 1 + ( F 6 ) 〇- 

画面び明るくな0ます。 


便利な機能： PC お役立ちナビ 

本機には、巧りたい情報を簡単に検索でをるサポートツール 「 PC お役立ちナビ」び搭載されて 
います。デスクトップ上の 「 PC お役立ちナビ」アイコンから起動してください。 


m 


< PC お役立ちナビアイコン> 


PC お役立ちナビ 


呈田を>■扫して<だみ、 A— ドイスク巧の百邑と.ウェブサイトの： t；/ ラインとのち巧し民爱*巧!巧です。 


口 



< PC お役立ちナビ画面> 












































































21 セットアップをの作業 


Windows のセットアップと初期設定ツールの設定び完了したら、なの作業を行います。 


Windows の操作方法を巧認ずる 


Windows の操作ち法は、なの場所をご覧ください。 

[スタート](@) - r ヘルプとヴポート」 
^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち] 


PC お役立ちナビのデータをバックアップずる 


ヴポートツール 「 PC お役立ちナビ」に収録されている、コンテンツ類やマニュアルデータ ( PDF ) 
は、 Windows を再インストール （ U カバ U -) すると、消えてしまいます。あらかじめバックアツ 
プを行ってください。 



USB 記憶装置やメモ U —カードなどをセットして、 PC お役立ちナビ画面ち下の[収録データ 
をバックアップ]をク U ックします。じ(降は画面の指示に従ってノ（ックアップを行ってください。 




► 定 i ►〜しプ i >ァ>；7■—卜 i ►ユ ー tf — ヴポート 

►ダウン□-ド 



システムイメージを巧をずる 


事前にシステムイメージをな巧しておくと、なんらかの原因で Windows び起動しなくなった場 
合、 Windows やソフトウェアを、システムイメージイ呆巧時の状態まで一度に U カバ U - するこ 
とびでをます。 

不具合発生時に回復でさるよラに、システムイメージをな巧しておくことをおすすめします。 

な巧方法は、なの場所をご覧< ださい。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[トラブル解ミ夫]- 「 Windows の操作」一「バックアップ」 
-「システムイメージの作成を使って/(ックアップを行う方法」 


インターネツトにち続ずる 


インターネットを利用するには、プロバイダーとの契約び必要です。インターネットへの接続は、 
プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。 

ネットワーク機能（有線 LAN ) や無線 LAN 機能を使用するには、ネットワークに関する情報び 
必要です。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]-『ユーザーズマニュアル』一 
「ネットワーク（有線 LAN ) を使う」および r 無線 LAN を使う」 
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tm LAN 機能を ON にする 

無線 LAN をご使用の場合は、なのキー操作で無線 LAN 機能を ON にします。 
購入時、本機の無線 LAN 機能は OFF になっています。 


• 广 Fn 1+ r 口つ (((が)）を巧す 
キーを押すたびに、 ON と OFF び切り替わります。 
キーの位置はなのとお0です。 


F 2 キー 


國 u 國國國 因臣 1 國區 

[(F9 川 F10 川 F" II (F12 lURausell [PrtSc 川 [Insert 川 Delete] 

1 し曰か 1 1 し。>勺 J 1 し叫 |[ [Break [sysR(^ [nuiiiL^ ScrLk 

半が！ " おち 还 う％え &お ‘や 

1まを j いめ」し2ふ j [3 ぁ) [4 〇 \ し5ぇ j L 白 も '] [7 や . 

(ゅ）ょ を = 〜 , Back 

[8 ¢1 [9 ょ j 喧ゎ 」[- ほ]レへ] [¥-] 叫 

T ■か卜 Q W E ぃ R T Y 

た . て . ぃ . す . か .. ん . 

/ 〇 P ’ i ^ \ Enter 

苗 [ 一 (cj [ 一 ^ し^ [@ -j [f -j し 

Caps Lock A S D F G H 

ち ® ちとし はさ < 

J K L + * } J 

ま の り；れ •• け]む En&f 

Ashw 之つ X さ C そ V ひ B こ N 

M < . > 。 ？ ■- t 公 

み を ，ね . る/め \ろ PgUp Shift 



貧け Ctr, な Alt お芭拓 

カタ*ナ 4- 1 

を沒 ひらがな Aft Ctrl ^ ， 

口-マを Home PgDn End 


Fn キー（初期値) 


無線 LAN 接続時のセキュ U ティー設定 

無線 LAN に接続ずる際は、本機と無線 LAN アクセスポイントで、暗号化などのセキュ 
U ティー設定び必要です。 

A 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]-『ユーザーズマニュ 
アル』一 r 無線 LAN 接続の設定をずる」 


本機の最新情報やオプション品のドライバーを入手ずる 


当社ユーヴーヴポートページには、本機の最新情報び掲載されています。 

インターネットに接続したら、ユーヴーヴポートページをご確認ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一画面下部の[ユーザーヴポート] 

オプション品のドライパーをインストールする 

本機と同時にマウスや WEB カメラなどのオプション品を購入された場合は、オプション品を使 
用する前にドライバーをインストールするお要びあります。 

なのどちらかのち法で、オプション品のドライバーをインス!ルしてください。 

•Web か 5 ダウン□-ドしてインストールする 

下記の Web ページからダウン□ー ドしてインストールします。 

Web ページでは、ダウンロー ド方法などち確認でをます。 

http://www.epsondirect.co.jp/support/redirect.htm?content=Na03mini 

※本機の最新ドライバー/ユーティ U ティーも登録されている場合びあります。 















































































































































































































































































































































•添付の CD-ROM か 5 インストールする 

外付けの光ディスクドライブをご用意の上、オプション品に添付の CD - ROM からドライバー 
をインストールします。 


ソフトウエアをインストールする 


使用したいソフトウェアをお持ちの場含は、ソフトウェアのマこュアルを参照してインス!-ール 
を行ってください D 


周遇機器を巧続ずる 


プ U ンターなどの周辺機器を使巧する場をは、周辺機器に添付のマこュアルを参照して接続を 
行ってください D 


Windows やソフトウエアのアップデートをする 


インターネットに接続し、必要なソフトウェアをインストールしたら、 Windows やソフトウェ 
アを最新の状態にするため、アップデートを行います。 

アップデートについての詳細は、次の場所をご覧ください。 

•Windows 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]-『ユーザーズマニュアル』一 
[Windows Update 」 

♦マカフィー • PC セキュ U ティセンター目日曰期間限定版 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゆ一ね]-『セキュリティーソフトウェアを 
ご使用の前に』 


•そのほかのソフトウエア 
[ piffl ) ソフトウエアに添付のマニュアル 


古いコンピューターか S データを巧ず 


今までお使いのコンピューターのデータを本機へ移すち法は、なの場巧をご覧<ださい。 

蠻 「 PC お役立ちナビ」一[トラブル解ミ夫]- 「 Windows の操作」一「バックアップ」 
- 「 Windows 転送 ツールを 使5」 
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このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただを、お客様や他の人々へのを 
害や財産への損害を未然に防止するために絵表示び使われています。 

その表示と意味は;欠のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ巧龍性が想定さ 
れる内容を示していまず。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容お 
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示していまず。 


• 障害や事故の発生を防止ずるための禁止事項の内容を表しています。 


j 聲品の取り巧いにおいて、してはいけない行為（禁止巧為）をおしていまず。 


• 障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。 



〇 

必ず行ラ事項（指示、行為）を示していまず。 


霞 

電源プラグをコンセントか5必ず振くことを示していまず。 
















A 警告 

0 


交流1日日 V 臥列の電源は、使巧しないでください。 

交流1日日 V 臥列の電源を使ラと、感電*火災の原因とな0まず。 




L I めれた手で電源プラグを振を差ししないでください。 

v ^/ 感電の原因となりまず。 

動’;鳴りだした5、電源プラグを軸らないでくださし、。 
v ^/ Rv 感電の原因となりまず。 

« 

電源プラグを取り扱ラ際は、次の点を守ってください。 

取り扱いを誤ると、火災の原因となりまず。 

^ -電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 

m -電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 

-電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない 

電源プラグは、定期的にコンセントか5抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。 

0 

酉 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し、火災の原因となりまず。 

家庭用電源コンセント（交流1日日 V )か5電源を直接取ってください。 




破損した電源コードを使用しないでください。感電-火災の原因となりまず。 

電源コードを取り扱ラ際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 

0 

築 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない 

• 電源コードの上に重いちのを載せない 

-発熱器具の近<に配線しない 

電源コードが破損した!5、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーヴー 
ビスセンターへの連絡方法は、 \ jm ) 『ヴポート•サービスのご案内』をご賣ください。 

0 

が 

本機か!5異臭や異音がする、発煙ずるなど、異常状態のまま使巧しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか！5抜いて、バッテリーパックを本機か5取り 
外して、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。カスタマーヴービスセンターへ 
の連絡方法は、 [ pff ) 『サポート•ヴービスのご案内』をご覧ください。 

お客様による修理は危険でずか5絶对にしないでください。 

I 《 む I 通風孔など開□部か5、本機内部に金属類や燃えやずいものなどを差し込んだり、落とした 
■ \ りしないでくださし、。 

L ^ h 感電•火災の原因となりまず。 


バッテリーパックの金属端テを水、コーヒー、ジュースなどの液体でめ5さないでください。 

感電•火災-火傷の原因とな0まず。 
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A 警告 


0 




水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電•火災の原因となりまず。 

ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか！5抜いて、バッテリーパックを本機か5取り 
外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへ 
の連絡方法は、 \ jm ) 『サポート•ヴービスのご案内』をご覧ください。 


® 度 


本機の分解-改造や、マニュアルで指示されている政外の増設*交換はしないでください。 
けが-感電-火災の原因となりまず。 


0 


バッテリーパックを、指定似外の方法で充電しないでください。 
発熱や発火、液漏れによる被害の原因となりまず。 


&為 


本体や付属のバッテリーパックなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高 
温状態で放置したりしないでください。 

破裂などで火傷の原因となりまず。 


0 


バッテリーパックの金属端テをショートさせないでくださし、。 
火傷の原因となりまず。 


0P 


付属の AC アダプターやバッテ U —パックを、分解-改造しないで<ださい。 

また、本機には、指定切外の AC アダプターやバッテリーパックを使用しないでください。 
感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。 

当社指定臥外の AC アダプターやバッテリーバック、または分解-改造した AC アダプター 
やバッテ U —パック（当社での修理対応は除く）での本機の使巧は、安全性や製品に関ずる 
保罰がでをません。 


0 

息 

ルさなお子様の手の届く所にバッテリーパックを保管しないでください。 

なめたりすると、火傷や化を物質による被害の原因とな0まず。 

~ f \ バッテリーパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を 

1 VJ j 4_ 加えるなど、強い衝撃を与えないでください。 

HMiJ 破裂や液漏れにより、火傷や化ぎ物質による被害の原因となりまず。 


〇 


バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しし V f ッテリーパックと交換 
して < ださい。 

駆動時間が短くなったバッテリーパックは、内部に使巧されている電池の消耗度含いにば！5 
つきが発生している可能性がありまず。電池の消耗度含いにば！5つきがあるバッテリーパッ 
クをそのまま使巧し続けると、発熱•発火-破裂の原因となりまず。 


0 


アルコール、シンナー、ガソ U ンなど揮発性可燃物質または可燃性ガスのある場所では使巧 
しないで < ださい。 

また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しないでください。 

火災の原因となりまず。 


















































A 警告 

〇 

菌 

航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切 
るか、無線機能（無線 LAN •团 uetooth ) の電波を停止してください。 

電波が電モ機器や医療巧電気機器に影響を应ぼず場合があります。 

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか5、本機の電源 
を切ってください。 

〇 

菌 

医療機関の屋内で無線機能（無線 LAN • Bluetooth ) を使用ずるときは、次のことを守って 
<ださい。 

. 手術室*集中治療室（に U ) • 冠状動脈疾患監視室 （ CCU ) には、本機を持ち込まない。 

-病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止ずる。 

-病棟臥外の場所でち、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停 
止ずる。 


-医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関 
の指示に従ラ。 

-自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか！5、本機の電源を切る。 

植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を 
_使巧ずるときは、装着部と本機の間を 22 cm 臥上離してください。 

L 、貧 I 電波が、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を应ぼず場合が 
\'~ m \ ぁりまず。 

^ - ' 満員電車など、付おにむ臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、 

本機の電源を切るか電波を停止してください。 

01 

扇 

個 

I 無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがありまず。 
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/ i \ ミ主意 

0 


小さなお子様の手の届く所に設置、な管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをずる危険がありまず。 

0 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをずる危険がありまず。 

0 

靈 

湿気やホコリの多い巧に置かないでください。 

感電•火災の危険があ 0 まず。 

0 

Wi 

起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 

起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や乂災の原因とな 
りまず。次の点を守ってください。 

• じゅラたんや巧団の上に置かない。 

• 毛巧やテーブルク□スのよ5な巧をかけない。 

-キヤリングケースやバッグなどに入れない。 

G ) 置 

各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている拭外の配線をしないでください。 

配線を誤ると、火災の危険がありまず。 

〇 

Volume 

■lUrnTTTTTTTTll 

疯 

ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してか！5接続し、接続後に音量を調節 
して < ださい。 

ボリュームの調節が大をくなっていると、思わめ大音量により聴覚障害の原因となりまず。 

0 


パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。 

パームレストやキーボードが熱くなることがあり、低温火傷のおそれがありまず。 

0 


ひざの上で長時間使用しないでください。 

本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となりまず。 

Q 

? 

— ♦ — 

付属の AC アダプターやバッテリーパックは、本機 ly 外には使用しないでください。 

火傷-火災の危険があ 0 まず。 













































/i\ ミ主意 

0 


破損した AC アダプターやバッテリーパックを使用しないでください。 

火傷-火災の危険があ0まず。 

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリーパックが破損したり、変形し 
たりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、本機か5バッテリー 
パックを取り外してください。 

そのまま使用を続けると、発熱•発火-破裂のおそれがあります。 

Ql 

を 

AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。 

火傷-火災の危険があ0まず。 

\ L / I AC アダプターの温度の高い部分に、長時間直接軸れないでください。 

V^/ 概献傷の原因となりまず。 

液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、軸ったりしな 
pn 一一 ] いでください。 

火傷や化学物質による被害の原因となります。 

I 万-、液体が皮膚にが着したり、目に人]たリした： 1 合は流水で十州こ洗い、医師に相談し 
て < ださい。 

01 

森 

長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。 

肩こり、腰痛、目の疲れ、躍銷炎などの原因となりまず。 


C 

^ 本機を移動ずる場合は、電源を切り、本機からずべての配線を取り外してください。 


fS ^ 連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントか 

5抜いて、本機からパッテリーパックを取りがしてください。 

〇 

本機を魔妻ずる場合は、法律に従って正しく赃理してください。 

■ 1 液晶ディスプレイに使巧している堂光管（バックライト）には、水銀が含まれていまず。 
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本機に関する情報は、なの場所で見ることびでをます。 


知日たいこと 


• コンピューターの操作ちミ去を知りたい 
• 本機固有の仕様を知りたい 
• 添付ソフトウェアを知りたい 


情巧の場巧 


[マニュアルびゅ一ゎ]- 
『ユーザーズマニュアル』 


マカフイー中 C セキュリティセンター 
90曰期間限定版の使用ちまを知りたい 


• Windows の使用ち法を知りたい 
• 周辺機器(プリンター、デジタルカメラ 
など)の基本的な使用ちまを知りたい 

• 用語を調べたい 



國 


PC お役立ち ナビと 多^ P .1 日 

コンピューターの画面で見る電モの情報です。 


国 


紙マニュアル 

紙で添付されている情報です。 



使いはじめ〜使いこなしたいとき 


困つたとさ 


故障したとき 


C 7761200010.0 已 （ SO) 


































































